تفاوت شیرالات روشویی توکار و شیر روشویی روکار 


۰ نصب شیر توکار در مقایسه با شیر روکار سخت‌تر و تخصصی‌تر است و حتما 
نیاز به تکنسین و نیروی ماهر دارد. 

۰ هزینه نصب و اجرا شیر توکار نسبت به شیر روکار بالاتر است 

۰ تعمیرات شیر توکار سخت است. 

۰ شیر روکاری که نشت می‌کند. می‌تواند به‌راحتی توسط شما در زمان کمی 

تعمیر شود اما برای تعمیر شیرهای نصب‌شده داخل دیوار. ممکن است لازم 

باشد قسمت‌های خاصی از دیوار را بردارید. 

مقاومت کم شیر روشویی روکاردر برابر پوسیدگی ‏ _ 

طول عمر کمتر شیرالات روشویی روکار نسبت به شیرالات توکار 

تنوع و زیبایی ظاهری کمتر نسبت به شیرآلات توکار 

توکار 

۰ شیرالات توکار نیاز به فضای کمتری دارند و برای محیط‌های کوچک بسیار 
مناسب هستند._ ِ 

۰ تمیز کردن شیرالات توکار بسیار راحتتر از شیرالات روکار است. 


در این مقا سی گرم ته تاوت مد سای مالسا سای شا 
معرفی و با هم مقایسه کنیم 

بشرکت ظاها باناز با هدق تان انی پار های شا ران در صوص آنداغ 
شیرآلات بهداشتی امکان خرید شیرآلات بهداشتی را با گارانتی و خدمات پس از 


